CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Clusone Monte Pora 

Data: 21-7-74 

Ora: notte 

Tipologia: sciabolate di luce 

Fonte: Odissea 2001 - Cartine e testo da Wikipedia 
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© Questa voce o sezione sull'argomento montagne d'Italia 


non cita le fonti necessarie o q! Ulteriori informazioni 


Il monte Pora (IPA: ['po:ra]) è un massiccio delle 
Prealpi Bergamasche alto 1880 m. È raggiungibile 
tramite una strada che da Castione della Presolana 
porta alle Malghe di Pora (Malga bassa di Pora: 
1312 m, Malga alta di Pora: 1489 m). La strada è 
solitamente aperta anche nel periodo invernale, ma 
viene chiusa in caso di forti nevicate. 


Il monte Pora innevato 


Stato A Ml italia 
Regione Lombardia 
Provincia a Brescia 
Aas 
E Bergamo 
Altezza 1880 m s.l.m. 


Catena Alpi 


Altezza 1880 m s.l.m. 


Catena Alpi 


Coordinate © 45°53'03"N 10°06'39"E 


Mappa di localizzazione 


Dati SOIUSA 


